E: 


Z Zająców 


MARIA BODZON 


EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE, ODZNACZONA 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


NAJUKOCHAŃSZA 
CÓRKA, ŻONA, MATKA i SIOSTRA 


przeżywszy lat 59, zmarła nagle dnia 31 grudnia 1976 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Podgórzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 5 stycznia 1977 r. o godzinie 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MATKA, MĄŻ, CÓRKA, SYN, SIOSTRY, BRACIA i RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we środę dnia 5. |. 1977 r. o godzinie 9 w kościele paraf. Matki Boskiej z Lourdes 


przy ul. Misjonarskiej. 
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VELVE KOMUNALNYCE 
w Esrales wie 
Ruukt Webugew) Nr 1, Betowlein 98, tel. 379-M 
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